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PART III 


Stores Purchase 


Technical Education Department 
SHORT TENDER EXTENSION NOTICES 


[No. 6 /2011 /P1/CERD ] 


Date and time of opening of tender — 14 - 12 - 2011, 
12 Noon. 


No. P1/4475 / 11/CERD . 


9th November 2011. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Computer System with GPU — 1No. for the use of College 
of Engineering , Thiruvananthapuram . 
Cost of tender form : 

Original — ` 1,040 . 
Duplicate · 520 . 

By Post (Original) ` 1, 080 . 
Last date and time of sale of tender form 
12 - 12- 2011, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender - 13- 12 - 2011, 
3 p . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of " 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


തിരു വ ന ത പ രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ജി . പി . യു . - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - < 1,040. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 520 . 
തപാൽ വഴി - - 1,080. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 12 -2011, 2 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 12 - 2011, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14 - 12 - 2011, 
12 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറ് മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


തിരു വ ന ത പ രം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ 
-യന്താപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ഇനവിവരം 


1. അൾട്രാസോണിക് ഫ്ളോ ഡിറ്റക്ടർ - 1 
2. മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് - 1 
3. ഡെ പെന്റടന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ( ഡി. പി. റ്റി.) - 4 
4. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ് 

ഫിലിം ഇന്റർപട്ടേഷൻ - 2 


| [ No. 8/2011/P1/ M] 
No. P1 / 5020 /2011 / M. 

| 15th November 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following equipments for the use of Mechanical 
Engineering Department of College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


DETAILS OF ITEMS 


1. Ultrasonic Flow Detector 
2 . Magnetic Particle Testing 
3. Dye Penetrant Testing (DPT) 
4 . Radiographic Testing Film Interpretation 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - - 1,664. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 832. 
തപാൽ വഴി - Y 1,704. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 12 -12 - 2011, 2 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13- 12 - 2011, 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
14 - 12 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original - - 1 ,664. 
Duplicate = - 832 . 

By Post (Original) - - 1,704. 
Last date and time of sale of tender form 
12 -12- 2011 , 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 13- 12 - 2011 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 14 - 12 - 2011, 
2 p . m . 


ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ 
ദർ ഘാസ് ( പമാ ണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
College of Engineering , 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal . 


( 3) 

[ No. 17/11 /P1/ CERD ] 
No. P1 /6783/ 2011/ CERD . 

9th November 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Wind Tunnel Accessories and Hotwire Anemometry 
System - One number for College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 

EMD - 1 %. 
Cost of tender form : 

Original 1,560 . 
Duplicate = 780 

By post (Original) — * 1,600 . 
Last date and time of sale of tender form 
12 -12 -2011 , 2 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 13- 12 - 2011 , 
3 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 14 -12- 2011, 
11 a. m . 


SHORT TENDER NOTICE 
- [ No. 18/11 /P1/ Civil ] 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേയ്ക്ക് 
വിൻഡ് ടണൽ അക്സസറീസും ഹോട്ട് വയർ അനിമോമെടി 
സിസ്റ്റം- ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപന 
ങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 1,560. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 780. 

തപാൽ വഴി- 1,600. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 12 -2011, 2 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 12 -2011, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14- 12 - 2011, 
11 മണി. 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 16 എന്ന 
മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അയക്കേ ണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചു 


No. P1/6142/ 2011 / C. - 8th November 2011. 

Sealed tenders are invited for the Supply of Concrete 
Surface Crack width Measuring Microscope — One number 
for the use of Civil Engineering Department, College of 
Engineering, Thiruvananthapuram . 

EMD - 1 %. 
Cost of tender form : 

Original - 416 
Duplicate — “ 208 

- By post ( Original ) - - 456. 
Last date and time of sale of tender form 
15 -12 -2011, 2 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 16 - 12 - 2011 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 17 - 12 - 2011 , 
- 11 a . m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp paper 
value of - 100 and Earnest money deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement , 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേ ജി ലെ 
സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കോൺക്രീറ്റ് 
സർഫസ് കാക്ക് വിത്ത് വിഡ് ത്ത് മെഷ റിംഗ് 

മ കാ സ് കോപ്പ് - ഒരെണ്ണം വി ത ര ണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
തപാൽ വഴി - 456 . 


| (2 ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 15 - 12- 2011, 2 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും- 16 - 12 -2011, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 12 - 2011, 
11 മണി. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം - 16 എന്ന 
മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തോടൊപ്പം ആ കെ വില യുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
College of Engineering , 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


No . A3- 4691 / 2011 . 

12th November 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for Electrical Technology Lab of Government 
Polytechnic College , Perumbavoor. 

Tender No. -- 2/ 2011 - 12 . 
Estimated Amount - 2,75,000. 
Cost of tender form - > 600 + VAT 

Last date and time of receipt of tender — 16 -12-2011, 
3 p. m . 

| Date and time for opening of tender - 17 -12- 2011 , 
| 11 a . m . 


Other details can be had from the College Office on 
working days. 

സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിലെ ഇലക്ട്രിക് ടെക്നോളജി 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 2 / 2011 - 12. 
ഏകദേശ വില - 2,75,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 12 - 2011, 
11 മണി. 


TENDER NOTICES 


- (1) 


No. A3- 670 /2011 . 


| 12th November 2011 . 


Tenders in sealed covers are invited for the supply 
of equipments for Electronics and Communication Lab of 
Government Polytechnic College, Perumbavoor. 


മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസ 
ങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Polytechnic College, 
Perumbavoor. 


| ( Sd .) 
Principal. 


Tender No. - 1/ 2011 - 12 
Estimated Cost - - 4, 42 , 000 
Cost of tender form - * 900 + VAT 

Last date and time of receipt of tender 
16 -12- 2011, 3 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 17- 12 - 2011 , 
11 a . m . 

Other details can be had from the College Office on 
working days. 

സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് 
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 1/ 2011-12. 
ഏകദേശ വില 4,42 ,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 900 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17- 12 -2011, 
11 മണി. 


TENDER NOTICE 
No. A3/824/2011 . 

21st November 2011 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Transit , Theodolite to the Civil Engineering 
Branch of Government Polytechnic College, Kothamangalam . 
| SI. Specification 

Quantity 
No . 
(1) 

( 3) 


Transit Theodolite 
Telescope Length 150 mm to 210 mm 
Magnification 25 to 30X ; Minimum focusing 
distance 1.5 m or less 
Stadia Multiplication Constant 100 
Addition Constant 0 
Image erect 
Accuracy 5 mm /km . 


മറ്റു വിവ ര ങ്ങ ൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| (2 ) 


( 3) 


Earnest Money Deposit 1 % of quoted value (only 
by mean of D . D . from a Nationalized Bank payable at 
S . B . T ., Palakkad ). 


Sensitivity of altitude bubble/plate , 
bubble 20 "/2 mm horizontal circle 100 
to 150mm dia, Least count 20 " 
Vertical circle 100 to 115mm , least count 20 " 
With optical plummet with telescope level 
and plate level supplied with all standard 
accessories as per IS 2988 - 1965 including 
teak wood Tripod and box container 
Or Better 


EMD — 1 % of the total quoted amount. 


Interested tenderer may obtain the requisite non 
transferable tender forms separately for each tenders from 
the Superintendent, THS , Palakkad- 678 007 on the payment 
of the value noted above by cash or by Money Order 
(Postage charge - 50 extra ). The cost of the tender forms 
will be accepted by means of cash or by Money Order 
only. EMD should be submitted by way of Demand Draft 
drawn on any Nationalized Bank in the name of 
Superintendent, THS , Palakkad payable at SBI, Palakkad . 
The tender forms should be accompanied by an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth - 100. 

Tender should be clearly superscribed with the 
description and Tender No. and the same will be opened 
on the specified date and time in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives. The final 
acceptance of the tender rests entirely with the Government 
who do not bind themselves to accept the lowest or any 
other tender. 


Cost of tender form : 
Original - 400 + VAT @ 4 % and - 480 + VAT 

@ 4 % to obtain by post 
Duplicate — 50 % of the original + VAT @ 4 % 


Date and time of closure of sale of tender form 
9 - 12 - 2011, 12 Noon . 


Address for Correspondence — The Principal, 
Government Polytechnic College , Kothamangalam , 
Chelad P. 0 ., Pin -686 681. 

The tender forms are available from the office of the 
undersigned after remitting the cost of the tender form in 
cash or by Money Order before 12 Noon on 9- 12 -2011. 
EMD should be enclosed as Demand Draft in favour 
of “ The Principal, Government Polytechnic College , 
Kothamangalam, Chelad P . 0 . and should be enclosed in 
the tender application form . 


പാലക്കാട് സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്ക ളിലെ 
വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിന് മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിര തദവ്യം - ഉദ്ദേശിച്ച നിരക്കിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
( ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ മാറാവുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രം). 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലാ 

അസ്സൽ - - 300 +4.04 % ( നികുതികൾ) 

പകർപ്പ് - 150 + 4.04 % ( നികുതികൾ). 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2011, 2 മണി. 


Government Polytechnic College, 
Kothamangalam , 
Chelad P. O . 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 

[ No. 2/2011- 12 ] 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 12 - 2011, 11 മണി. 


No , C -526/2011 . 


3rd November 2011. 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Tools & Equipments for the Welding 
Workshop of Government Technical High School, Palakkad . 


Price of tender form : 

Original - 300 + 4.04 % ( Taxes) 

Duplicate = 150 + 4.04 % ( Taxes) 
Last date and time of issue of tenders — 12 - 12 -2011 , 
2 p . m . 


താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത 
ദർഘാസുകൾ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം സൂപ്രണ്ട്, സർക്കാർ 
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, പാലക്കാട്- 678 007 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽനിന്നും പണ മായി അടച്ച് നേരിലോ മണി ഓർഡർ 
മുഖ ന യോ മാത്രം ( ° 40 പോ സ്റ്റൽ ചാർജ് പുറ മേ ) 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നും 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സൂപ്രണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, 
പാലക്കാട് എന്ന പേരിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പംതന്നെ - 100- ന്റെ കേരള സർക്കാർ മുദ്രക്കടലാസിൽ പ്രാഥ 
മിക കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

- ടെണ്ടറുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും 
അന്നേരം സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ വച്ച് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
എല്ലാ അധികാരവും സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Last date and time of receipt of tenders — 12- 12 - 2011 , 
4 p . m . 

- Date and time of opening of tenders - 13 - 12 - 2011 , 
11 a . m . 


Govt. Technical High School, 
Palakkad . 


| (Sd.) 
Superintendent. 


SHORT TENDER NOTICE 
- [ No. P1/ 7/2011- 12 ) 


No. P1/4218/2011/ AE & I. 

2nd November 2011. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Consumbles for Instrumentation Lab of Applied Electronics 
& Instrumentation Engineering Department to Government 
Engineering College , Kozhikode. 


- ദർഘാസുകൾ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ - 312 ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾവാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
6 - 12 - 2011 - ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
വി. പി . പി. ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു 
പ്രതിക്ക് - 156 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ്രതവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വെയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽ വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
അസ്സലിന് - 362- പകർപ്പിന് - 206- 0 മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ ., കോഴിക്കോട്, 673 005 എന്ന പേരിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് 
കേരള മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം - 125 കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Engineering College, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


No. D1/3821/ 2011. 


21st October 2011. 


The tenders should be superscribed as Tender No . 
P1/7 /2011- 12 due on 7 -12-2011 at 3 p.m . and addressed to 
the undersigned to reach here before 7 - 12 - 2011 at 3 p .m . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 11 a.m . on 8 - 12 -2011 in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 312 including VAT which is the price fixed for the same 
and which is non -refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Sale of tender form 
will be closed at 2 p. m . on 6 - 12 -2011. Drafts, Cheques, 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of forms, nor will the form be sent per V . P . P. Duplicate 
tender forms, if required will be issued at - 156 including 
VAT per copy. 

As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and EMD of 1 % 
of the total cost of articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . Those who want the 
tender form by post should send - 362 for original and 
- 206 for Duplicate including VAT by Money Order to the 
undersigned . Outside firms who desire to get Kerala Stamp 
Paper should send an additional amount of - 125 along 
with the cost of tender forms. 

- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
Gargaloe Bozolno meide soomlán wlopošorogloei 
ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ കപാസിറ്റർ, 
ഡയോഡ്, പൊട്ടെൻഷിയൊ മീറ്റർ തുടങ്ങിയ കൺസ്യൂമബിൾ 
വസ ക്കൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേ ക്കായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി.1/ 7/ 2011- 12 , തീയതി 2 -11- 2011 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 7 - 12 - 2011 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 8 - 12 - 2011 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 


Sealed tenders are invited for the supply of Diesel 
Generator for Government Engineering College,Wayanad , 
Mananthavady. 


The tenders should be superscribed the tender 
No . D1/3821 /2011 due on 16 -12- 2011 at 2 p . m . and 
addressed to the Principal Government Engineering 
College , Wayanad. Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p .m . on 16 - 12 -2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at the time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College , Wayanad 
obtain the requisite tender form on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of ` 1, 560 which is 
the price fixed for a form /set of form and which is not 
refundable under any circumstances. Those who need the 
tender form by post should send M . O . ` 1, 590 to the 
Principal, Government Engineering College, Wayanad . The 
tender forms are not transferable. Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 15 - 12 - 2011. DD /Cheque/Postage 
stamps etc . will not accepted towards the cost of the 
tender forms not will forms be sent by V. P. P. Duplicate 
tender forms, if required will be issued at - 800 per copy. 


വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
ഡീസൽ ജനറേറ്റർ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ച് 
തരേണ്ടതും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി1/ 3821/2011 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
- 1, 560 - നും തപാലിൽ വേണ്ടവർക്ക് - 1, 590 - നും ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
16 - 12 - 2011, 2 മണി ആകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യാ 
നുള്ള അ ധി കാ രം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ നിക്ഷി പ് ത മാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ 16 -12 -2011, 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 15 - 12 - 2011, 3 മണി വരെ ഓഫീസ് വേളയിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഡി . ഡി., ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഇനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം ലഭിക്കു 
ന്ന താണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ - 800 - ന് 
ലഭ്യമാണ്. 


വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ലാബിലേക്ക് സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക - - 11,18 , 000. 
നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ച് 
തരേണ്ടതും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി1 /4724 / 2011 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
- 1,770 - നും തപാലിൽ വേണ്ടവർക്ക് - 1,800 - നും ലഭിക്കു 
ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
5 - 1- 2012 , 2 മണി ആകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യാ 
നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ നിക്ഷി പ് ത മാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ 5 - 1 - 2012, 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 4 - 1 - 2012, 3 മണി വരെ ഓഫീസ് വേള യിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഡി . ഡി., ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഇനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ - 900 - ന് 
ലഭ്യമാണ്. 
Government Engineering College, 

(Sd.) 
Wayanad, Mananthavady. 

Principal. 
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No. D1/ 4724/ 2011 . 


9th November 2011. 


SHORT TENDER NOTICES 


(1 ) 


No. B -1508 / 2011. 

31st October 2011. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores to Electronics Engineering and Micro 
Control Lab to Government Polytechinc College , 
Mattannur. 

Estimate Cost - - 87 ,000 . 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
Equipments for Electrical machine Lab of Technical 
Education Department, Government Engineering College , 
Wayanad , Mananthavady. 

P. A . C . - - 11 ,18,000 . 
EMD - 1 %. 

The tenders should be superscribed the tender 
No . D114724/ 2011 due on 5 - 1 - 2012 at 2 p . m . and 
addressed to the Principal Government Engineering 
College , Wayanad . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p .m . on 5 - 1 - 2012 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at the time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College , Wayanad 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of ` 1, 770 which is 
the price fixed for a form /set of form and which is not 
refundable under any circumstances. Those who need the 
tender form by post should send M . 0 . S 1 , 800 to the 
Principal, Government Engineering College, Wayanad. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 4 - 1 - 2012 . DD /Cheque / Postage 
Stamps etc . will not accepted towards the cost of the 
tender forms not will forms be sent by V . P . P . Duplicate 
tender forms, if required will be issued at - 900 per copy. 


The tenders should be superscribed No. B / 1508 /11 for 
the purchase of Equipments for Electronics Engineering 
and Micro Control Lab of Electronics Engineering 
Department and addressed to the Principal, Government 

Polytechnic College , Mattannur-670 702 . Last date for 
| receipt of tender is 13 - 12 - 2011 at 12 Noon and the 
tenders will be opened at 1 . 30 p . m . on 13- 12 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Mattannur 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted. Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of - 400 + VAT 
which is 


സാധ ന ങ്ങ ളു ടെയും ദർഘാസിനെയും സംബന്ധിച്ച് 
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

LIST OF ITEMS 


| Sl. No . 


Name of Items 


Quantity 
Reqired 
15 Nos. 
| 1 No. 


| 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 


Micro Controller Trainer Kit 
Matrics Keyboard 
Screen Segment 
L . C . D . Display 
Graphic Light 
Stopper Motor 
D . C . Motor Control 


the price fixed for a form / set of forms and which is 
not refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed 
at 11 a . m . on 13 - 12 - 2011. Cheques, Postage Stamps, 
D . D ., Postal Order etc. will not be accepted towards the 
cost of forms, nor will be sent as per V . P .P . Duplicate 
tender forms, if required will be issued at - 200 + VAT 
per copy. 
- 1. EMD - 1 % of the total cost of the items to 

be submitted also be with the tender. 
2. An agreeent to be executed and signed in 

the Kerala Stamp Paper worth - 100 also be 

with the tender. 
മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ മൈക്രോ 
കൺട്രോളർ ലാബി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ വെച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 87,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വിൽപ്പന നികുതി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13- 12 - 2011, രാവിലെ 11 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും 13- 12-2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 13 -12 -2011, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മണി. 

ദർഘാസിന് പുറത്ത് “ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടു 

ത്തേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മട്ടന്നൂർ, പി . ഒ. മട്ടന്നൂർ- 670 702 
കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം 
എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് 
ഹാജരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യി രി ക്കുന്ന പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
പ്രകാരവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന് - 200 വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ 
വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽ പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 
- 50 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു 
നൽകുന്നതല്ല. ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 
ടൊപ്പം - 100- ന്റെ കേരള മുദ്ര പ്രതത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയി 
ലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധനസാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം വില 
യുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫുകളുംമറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് 
ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മട്ടന്നൂർ ശാഖയിലേക്ക് എടുക്കുക. 


- (2 ) 
| No. B -1509 /2011. 

31st October 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Neumatic Differential Pressure Transmeter — 1 No . for 
Industrial Instrumentation Lab to Government Polytechnic 
College , Mattannur. 

Estimate Cost _ = 1 ,50 , 000. 

The tenders should be superscribed No.B / 1509 /2011 
for the purchase of Equipments for Industrial 
Instrumentation Lab of Electronics and Instrumentation 
Department and addressed to the Principal, Government 
Polytechnic College, Mattannur-670 702 . Last date for 
receipt of tender is 14 - 12 -2011 at 12 noon and the 
tenders will be opened at 1.30 p . m . on 14 - 12 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College, Mattannur 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of - 400 + VAT 
which is the price fixed for a form / set of forms and which is 
not refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed 
at 11 a . m . on 14 - 12 -2011 . D . D ., Cheques, Postage 
Stamps , Postal Order etc . will not be accepted towards 
the cost of forms, nor will be sent as per V. P. P. 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 
- 200 + VAT per copy. 
EMD - 1 % of the total cost of the items 

to be submitted also be with the tender . 
An agreeent to be executed and signed 
in the Kerala Stamp Paper worh - 100 
also be with the tender. 


മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ 
ഇന്റസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ 
ന്യൂമാറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വെച്ച്ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


No . B - 1510 /2011. 

- 31st October 2011 . 
- Sealed tenders are invited for the supply of E . C. G. 
Machine — 1 No. to Electronics and Instrumention Lab of 
Government Polytechnic College, Mattannur . 


Estimate Cost - 


50,000. 


അടങ്കൽ തുക - 


1,50,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400+ വിൽപ്പന നികുതി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14-12- 2011, രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 14- 12- 2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14- 12 - 2011, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മണി. 


ദർഘാസിന് പുറത്ത് “ ഇലക് ടോ ണിക് സ് ആന്റ് 
ഇൻ സ് ടു മെ ന്റേ ഷൻ വിഭാ ഗ ത്തിലെ ഇ ൻ സ് ടി യിൽ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
മട്ടന്നൂർ, പി. ഒ . മട്ടന്നൂർ- 670 702, കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാ സു കൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജ രാ യി രി ക്കുന്ന 
കരാറുകാ രു ടേയോ അവർ ചുമതല പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


The tenders should be superscribed “ No.B / 1510 / 11 
for the purchase of Equipments for Electronics and 
Instrumentation Lab and addressed to the Principal, 
Government Polytechnic College , Mattannur-670 702 . Last 
date for receipt of tender is 15 -12 - 2011 at 12 noon and 
the tenders will be opened at 1. 30 p. m . on 15 - 12 -2011. in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnice College , Mattannur 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of - 300 + VAT 
which is the price fixed for a form /set of forms and which is 
not refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 11 a . m . on 15 - 12 - 2011. Cheques, D . D ., Postage 
Stamps, Postal Order etc . will not be accepted towards 
the cost of forms, nor will be sent as per V . P. P . 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 
- 150 + VAT per copy. 

EMD — 1 % total cost of the items to be submitted 
also be with the tender. 


An agreeent to be executed and signed in the Kerala 
Stamp Paper worth - 100 also be with the tender. 


ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
പകാ രവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന് - 200 + വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ 
വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽ പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 
- 50 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു - 
നൽകുന്നതല്ല . ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
-- ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 
ടൊപ്പം - 100- ന്റെ കേരള മുദ്ര പ്രതത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയി 
ലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധനസാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം വില 
യുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും മറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് 
ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മട്ടന്നൂർ ശാഖയിലേക്ക് എടുക്കുക. 


മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ഇ . സി. ജി . മെഷീൻ - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര 
വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 50, 000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 300+ വിൽപ്പന നികുതി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12 - 2011, രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും 15 -12 - 2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


- സാധ ന ങ്ങ ളു ടെയും ദർഘാസിനെയും സംബന്ധിച്ച് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15- 12- 2011, 

1.30 മണി. 


ഉച്ചയ്ക്ക് 


- ദർഘാസിന് പുറത്ത് " ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ 

at 11 a. m . on 14 - 12 -2011. Cheques, D . D ., Postage 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന 

Stamps, Postal Order etc. will not be accepted towards 
തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

the cost of forms, nor will be sent as per V . P .P . 

Duplicate tender forms, if required will be issued at 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മട്ടന്നൂർ, പി . ഒ . 

- 200 + VAT per copy. 
മട്ടന്നൂർ- 670 702, കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത 
തീയതിയ്ക്ക് കം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന EMD — 1 % with total cost of the items to be 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത submitted also be with the tender. 
സമയത്ത് ഹാജ രാ യി രിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയോ അവർ 
ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്കുന്ന പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 

An agreeent to be executed and signed in the 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

Kerala Stamp Paper worth - 100 also be with the tender . 
- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ 
പകാ രവും ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറം - 150 + വിൽപ്പന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വകുപ്പിലേക്കാ 
നികുതിയും ചേർത്ത് അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ വശ്യമായ പ്രഷർ പാസസ് സ്റ്റേഷൻ - 1 എണ്ണം വിതരണം 
നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും - ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ 
വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽ പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 

അടങ്കൽ തുക - - 1,90,000. 
- 50 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400+ വിൽപ്പന നികുതി. 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 

ദർ ഘാസ് കൊടു ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
ക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു 

സമയവും- - 14 - 12 - 2011 രാവിലെ 11 മണി 
നൽകുന്നതല്ല . ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 

. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 

സമയവും 14 - 12 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 
ടൊപ്പം - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയി - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14- 12-2011, 
ലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധന സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മണി. 
വിലയുടെ1 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫുകളും മറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് 

- ദർഘാസിന് പുറത്ത് " ഇല ക് ടാ ണിക് സ് ആന്റ് 
ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മട്ടന്നൂർ ശാഖയിലേക്ക് എടുക്കുക. 

ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 

നൽകു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖ പ്പെടു ത്തേ 
സാധ ന ങ്ങ ളു ടെയും ദർഘാസിനെയും സംബന്ധിച്ച് 

ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളിടെക്നിക് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

കോളേജ്, മട്ടന്നൂർ, പി. ഒ. മട്ടന്നൂർ- 670 702, കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാ 
No . B -1511/ 2011 . 

31st October 2011 . സുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരു 
Sealed tenders are invited for the supply of ടേയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളു 
Pressure Process Station — 1 No. to Electronics and 

ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Instrumention Department of Government Polytechnic 

- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
College , Mattannur. 

പകാ രവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം - 200 + വിൽപ്പന 
| Estimate Cost - S 1,90, 000. 

നികുതിയും ചേർത്ത് അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ 

നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും 
The tenders should be superscribed No. B -1511 / 11 for 

ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ 
the purchase of Equipments for Electronics and 

വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽ പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 
Instrumentation Department and addressed to the 

- 50 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
Principal, Government Polytechnic College, 

തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 
Mattannur -670 702 . Last date for receipt of tender is 

ക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു 
14 - 12 - 2011 at 12 Noon and the tenders will be opened at 

നൽകുന്നതല്ല . ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 
1. 30 p . m . on 14 - 12 - 2011 . In the presence of such of the 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 

ടൊപ്പം - 100- ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയി 
Intending tenderers may on application to the 

ലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധനസാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം വില 
Principal , Government Polytechnic College , Mattannur 

യുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender forms should be 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫുകളും മറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് 
accompanied by a cash remittance of - 400 + VAT 

- ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മട്ടന്നൂർ ശാഖയിലേക്ക് എടുക്കുക. 
which is the price fixed for a form /set of forms and which is - സാധ ന ങ്ങ ളു ടെയും ദർഘാ സിനെയും സംബന്ധിച്ച് 
not refundable under any circumstances. The tender forms കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 
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No. B 1512/ 2011 . 


31st October 2011. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Equipments to Electronics Digital Lab of 
Electronics Department of Government Polytechnic 
College , Mattannur. 


PAC - 94,000 . 


The tenders should be superscribed No. B / 1512 /11 
for the purchase of Equipments for Electronics Digital Lab 
of Electronics Engineering Department and addressed to 
the Principal, Government Polytechnic College, Mattannur 
670 702 . Last date of receipt of tender is 13 - 12 -2011 at 
12 noon and the tenders will be opened at 1. 30 p .m . on 
13- 12- 2011 in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government Polytechnic College, Mattannur, 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of - 400 + VAT which 
is the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 11 a.m . on 13- 12- 2011. Cheques, D . D ., Postal Stamps , 
Postal Order etc. will not be accepted towards the cost 
of tender forms, nor will the forms be sent as per V. P. P. 
Duplicate tender forms if required will be issued at 
- 200 + VAT per copy. 

| EMD 1 % with total cost of the items to be submitted 
also be with the tender. 


ദർഘാസിന് പുറത്ത് “ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പിലെ ഇലക് ടോണിക് സ് ഡിജിറ്റൽ ലാബി ലേ ക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, മട്ടന്നൂർ പി . ഒ., 
മട്ടന്നൂർ- 670 702, കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത 
തീയതിയ്ക്കകംഎത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
സമയത്ത് ഹാജ രാ യി രിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ യോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
പ്രകാരവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം - 200 + വിൽപ്പന നികുതിയും 
ചേർത്ത് അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്കും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ വഴി 
ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി - 50 
മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് 
തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ 
തന്നെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 
ടൊപ്പം - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധനസാമഗ്രികളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും മറ്റും 
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മട്ടന്നൂർ ശാഖയിലേക്ക് 
എടുക്കുക. 

സാധനങ്ങളുടെയും ദർഘാസിനെയും സംബന്ധിച്ച 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 


Sl. No. 


| 1 
- 2 


Name of Items 
Portable Digital I. C . 
Digital I. C . Trainer Kit 


Quantity 
| 1 No. 
10 Nos. 


An agreement to be executed and signed in the 
Kerala Stamp Paper worth - 100 also be with the tender. 


Government Polytechnic College , 
Mattannur. 


(Sd.) 
Principal. 


മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ 
ഇല ക് ടോ ണിക് സ് എ ബി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വെച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


RE-SHORT TENDER NOTICE 
No. D2- 2698/ 2011 . 

25th October 2011 . 


അടങ്കൽ തുക - - 94,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - - 400 + വിൽപ്പന 
നികുതി. 


- ദ ർ ഘാസ് കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 12 -2011 രാവിലെ 11 മണി. 


Sealed tenders are invited for the Purchase of Split 
Air conditioner fitted with rotary compressor for 
Electronics and Communication Engineering Department to 
Government College of Engineering, Kannur. 

The tender should be superscribed No . D2 -2698 /11 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering , P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date of receipt of tender is on 12 - 12 -2011 at 4 p . m . 
and the tender will be opened at 11 a. m . on 13 - 12 - 2011 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 -12 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 13- 12- 2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മണി. 


(1) 


( 2) 
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Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering , P . O . 
Parassinikkadavu , Kannur-670 563, obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of ^ 416 including tax which is the 
price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 3 p . m . on 12- 12- 2011. Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
I. P . O . etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms, nor will the forms be sent as per V . P . P . 
Duplicate forms if required will be issued at • 208 
including Tax per copy . 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of - 27 towards the postal charge. 
The sale of tender forms will commence only after the 
publication of this notification in daily . 

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ 12 - 12 - 2011 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
മുൻപായി ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനും 
തീയതിക്കുമകം ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
13 -12 - 2011 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തി കൾ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ - 416 ( നികുതി 
അ ട ക്കം ) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കു ന്ന താണ്. തനിപകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ - 208 
( നികുതി അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്/ ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
ഐ . പി . ഒ. എന്നിവ മുഖേന അയയ്ക്കാവുന്നതല്ല . വി . പി . പി . 
അനു വദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 12 - 12 - 2011- ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 


capable of performing the functions 
as cooling dehumidifying , air 
circulating and filtering. The air 
conditioners shall be complete with 
automatic temperature control and 
cut- in and cut out etc . for temperature 
range 16 to 30 degree C . The 
differential of the thermostat for 
cut- in and cut-out shall not be greater 
than + /- 1 . 75 degree C . The Air 
conditioners may either be provided 
with adjustable step less type 
mechanical thermostat or electronic 
thermostat as per IS : 11338 : 1985. The 
ECO friendly air conditioners shall 
have ECO MARK from Bureau of 
India Standard . Outdoor unit of the 
air conditioners shall be fitted 
with hermetically sealed type 
suction cooled reciprocating or 
discharge cooled type rotary 
commpressor (as applicable ) operating 
on Refrigerant R - 22 ( or non -CFC 
refrigerant in case of Ecofriendly Split 
Air Conditioner ) with suitably rated 
capacitor start electric motor. It shall 
be equipped with overload protection 
and shall be mounted on resilient 
mountings for quiet operation . Rotary 
compressor shall be of Matsushita / 
Hitachi/ Toshiba/Carrier / Emerson /LG / 
Tecumseh make and shall be covered 
by manufacturers test certificate and 
TTC to JISS or ASHRAE . The 
minimum thickness of the base in 
outdoor unit shall be 1. 20mm and 
sheet thickness for rest of the body 
shall be 0.70 mm (Min .) with galvanized 
coating thickness of 120 g /sq.m and 
shall be provided with stiffeners 
for robust construction and shall 
have rounded corners . Galvanized 
sheet shall conform to IS : 277 /2003 . 
Steel parts/front panel etc. shall 
have stove -enamelled finish preceded 
by thorough cleaning of the surface , 
phosphating and undercoat of 
ani -corrosive primer paint. Alternate 
methods of corrosion protection like 
plastic powder coating , electrostatic 
paintings shall be also be acceptable 
in lieu of stove enamelled finish . 
The casting of the indoor units shall 
be made of ABS/HIPS /GS and shall be 
impact resistant. The control box of 
indoor unit shall withstand flame 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അടയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 

LIST OF ITEMS 


Sl. Item 


Specifications 


Qty . 


No . 
(1) 


(2) 


2 Split Air Cooling capacity Nominal (kcal/hr ): 2 

Conditioner 4500 , Cooling Cap (Min ) Guaranteed 
fitted with (kcal/hr): 4275 , Min . Room Discharge . 
rotary Air Flow (cub . m /h ): 700 , EER (w / w ) : 
compressor 3. 10 Min ., Star Rating: 5 . Suitable for 

230V , 50Hz single phase AC supply 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(i) Mounting / Fitting indoor and 
outdoor units at the respective 
locations . ( ii ) Laying refrigerant 
piping of 6 mtrs length and 
connecting both the units after 
drilling hole /holes in the wall , if 
required . The thickness of the copper 
tubing shall not be less than 0 .70 mm . 
( iii) Insulating the suction pipe with 
expanded polyethylene foam with 5 mm 
thick tubing. (iv ) Laying 15 mm 
drain pipe 6 m length to drain out the 
condensate water being formed in the 
indoor unit. (v ) Leak testing of the 
entire system . ( vi ) Charging 
Refrigerant gas in the unit. 
( vii) Suitable electric wiring between 
indoors and outdoor units up to 6 mtrs 
length up to switch within 3 m of 
location of indoor unit. Switches / 
Sockets/Plugs are not included in 
the scope of supply. 


Government College of Engineering , 
Kannur . 


(Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


retardant test to Grade V -O as per 
UL - 94. For impact resistance the 
unit duly packed and dropped from 
a height of 1m shall show no 
damage. The filter pads provided 
shall be washable . 
5 . Remote cordless control with LCD / 
LED Display shall be provided with 
one On/Off timer selecting fan speed 
( three speed ) and setting up of 
temperature. Display shall be provided 
on indoor unit or on handset or on 
both . 6 . Maximum power consumption 
of the split air conditioners shall be 
measured at capacity rating test 
conditions. Overall prower factor of 
the unit shall be at least 0 .85 at 
capacity rating test conditions. 
7 . Two samples of each type / 
model of Air conditioners shall be type 
tested for cooling capacity and EER 
value by psychometric method to 
IS and rate contract requirements 
either at suppliers works or at a place 
where facilities are made available by 
them in present of the Inspecting 
Officer before offering the first lot 
for inspection . The EER values 
mentioned in schedule correspond to 
testing methods adopted in this 
specification and do not necessarily 
correlate one to one with the value 
specified by BEE for 3 , 4 & 5 star 
rating certification as mentioned in 
the Table 2 .1 of the Gazette of India 
notification No. 181 (E ) dated 12 - 1- 2009, 
issued by Central Government of 
India . Standard evaluation of 
cooling capacity shall be done by 
connecting indoor and outdoor 
units with piping of 5m length 
with six bends of standard radius. 
Connecting copper tubing shall 
have dimensions suitable for the 
compressors offered with model. 
9. Servicing: Free servicing shall be 
provided for 15 months from the date 
of dispatch or 12 months from the 
date of installation of air conditioner 
whichever is earlier. Firm is also 
required to send service engineer at 
least 3 times during the warranty 
period . 10 . Installation : The 
installation charges consignee s site 
shall include the following work : 


No . D1- 1771/ 2011 . 


4th November 2011 . 


Sealed tenders are invited for the purchase of 
Equipment for Mechanical Department of Government 
Polytechnic College, Kannur. 

Estimate cost is 1,50 ,000. 

The tenders should be superscribed No . D1- 1771/ 2011 
and addressed to the Principal, Government Polytechnic 
College , Kannur- 7 . Last date for receipt of tender is 
20 - 12 - 2011 at 3 p . m . and the tenders will be opened at 
3 p .m . on 21- 12- 2011 in the presence of such of the 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Kannur obtain 
the requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of ` 2 , 300 + VAT 4 % 
+ Postal charge which is the price fixed for a form / set of 
forms which is not refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms will be closed at 3 p . m . on 19 - 12 - 2011. Money 
order will be accepted towards the cost of tender forms. 
Forms will not be sent as per V . P . P . Duplicate tender 
forms, if required will be issued at 
- 1, 150 + VAT 4 % per copy . 

1 % of EMD of the quoted amount and furnished 
agreement (Kerala Stamp Paper worth · 100 ) will also be 
submitted along with tenders . 


(2 ) 


( 3 ) 


കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 
ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിമുദ്രവച്ച കവറിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർ ഘാ സ് സീൽ ചെയ്ത വ യും കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പരും, തീയതിയും, മെക്കാനിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി 
എന്നെഴുതിയവയുമായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 2 0 - 12 - 2011, 3 മണിവരെയും അ വ 
21-12 -2011 കൃത്യം 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച സന്നിഹിത 
രാകുന്നവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദ ർ ഘാസുകൾ ഫോറം ഒന്നിന് - 2 , 3 0 0 + വാറ്റ് 
4 % + തപാൽ ചാർജ്ജ് (മടക്കിക്കിട്ടാത്തത്) കണ്ണൂർ സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക്കിലെ ആ ഫീസിൽ നിന്ന് 19 - 12 - 2011 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ നേരിട്ടോ, തപാൽ മാർഗ്ഗമോ 
കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില 
മണിയോർ ഡർ ആയി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ - 1,150 + വാറ്റ് 4 % 
കോപ്പി ഒന്നിന് കൂടുതൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 1 % നിരതദ്രവ്യവും, 
- 100 മൂല്യമുള്ള കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
കരാറെഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

DETAILS OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


Sl. Title 


4 Feed Rapid traverse rate — X axis 20000 mm /min . 
System 

- Z axis 20000 mm/ min . 
Ball screw -Dia x Pitch 

-- - X axis 25 x 10 mm 

Z axis 32 x 10 mm 
Fee motor torque 

- X & Z axis 7 mm 
Feed elements 

Rotary optical 
Guideways on all axes Linear Motion 

Bearing 
5 Turret Actuation 

Hydraulic type 
Turrel clamp 

Hydraulic type 
No. of stations 

8 Nos. 
Tool shank size 

29 X 20 mm 
Maximum boring bar 
diameter 

32 mm 
Indexing system 

Bidirectional, 

shortest path 
6 Tail stock Quill dia 

65 mm 
Quill stroke 

80 mm 
Quill Tape (add onlive centre) MT-4 type 
7 Lubri - Spindle bearing 

Geese packed 
cation 

type 
Guide wise and Ball Screws Automatic 

pressure 
Lubrication 
with low level 

detection type 
Lubrication Tank Capacity 3 Ltrs. 
8 Coolant Coolant Tank Capacity 80 Ltrs . 

Coolant Pump motor 0 .25 kW 
9 Power Electrical Power Supply AC 415+ 10 % V 
source Voltage Freequency 50 + Hz 

Electrical Power requirement 15 KVA 
Compressed air requirement ....PM 

(at NTP ) 
10 Machine Machine height 

1620 mm 
size Machine LengthxBreadth 2275x1640 mm 

Machine weight, excluding 
accessories 

2300 Kg. 
Floor space required 
Color-machine 

4.0 Sq. m . 
Sliding door 

Applegreen 
shade Beige 

shade 
- 11 Accuracy Positioning accuracy X axis 0.015 mm 

- Z axis 0 .025 mm 
Repeat ability (+ /-) 0.003 mm 


Data 


Description 

(3) 


No. 


(1) (2) 


( 4 ) 


1 Capacity Swing over bed , dia Swing 
over carriage , dia 

480 mm 
Admit between centres 260 mm 
Maximum turning length 
(with chuck ) 

345 mm 
Maximum turning diameter 262 mm 
Chuck size, dia 

200 mm 

165 mm 
2 Traverse Cross travel ( X Axis ) 105 mm 

Longitudinal travel (Z Axis ) 320 mm 
3 Spindle 

Flat (dia 

140 mm ) type 
Spindle bore taper 

120 type 
Hole through spindle, dia 53 mm 
Spindle nose 

42 mm 
Spindle speed range 454500 rpm 
Spindle front bearing, ID 80 mm 
Spindle motor power, 

AC -Cont./ 15 min . rating 5 .5 /7 .5 kw 


(1 ) 


( 2 ) 


(3) 


12 Standard Coolant system 
item Automatic lubrication unit 

Splash guard 
Machine lamp 
Sliding door inter lock 
Built in AC 
Foot switch for chucking 
Manual pulsed generator 
General purpose set of 

tool holders 
Leveling pads 
Machine manual 
Maintenance tools 
Spindle load meter 
Process Completion lamp 

(3 tier) 
Fanuc Machine operated 

panel 
Monochrome graphics 
Absolte encoder 


1 set 
7 No. 
1 set 
1 set 


Government Polytechnic College, 
Kannur. 


(Sd .) 
Principal. 


